ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 5) 


(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.] 


Коды, начинающиеся на цифру 8 






















































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

8 (желтый) ВВУ\У58-ОЗ\// Зе $00323 Варикап 

81 7М\831В\2 У $00523 28 В, сверхрезкий варикап 15 пФ/2 В 

81А ММВ25250В Мое $0Т23 Стабилитрон 20 В, 0,225 Вт 

81А РМВ25250В РЫ $0Т23 Стабилитрон 20 В, 0,225 Вт 

81В ММВ25251В Мое $О0Т23 Стабилитрон 22 В, 0,225 Вт 

81В РМВ25251В РЫ $0Т23 Стабилитрон 22 В, 0,225 Вт 

81С ММВ25252В Мое $0Т23 Стабилитрон 24 В, 0,225 Вт 

81С РМВ25252В РЫ $0Т23 Стабилитрон 24 В, 0,225 Вт 

810 ММВ25253В Мое $0Т23 Стабилитрон 25 В, 0,225 Вт 

810 РМВ25253В РЫ $0Т23 Стабилитрон 25 В, 0,225 Вт 

81Е ММВ25254В Мое $0Т23 Стабилитрон 27 В, 0,225 Вт 

81Е РМВ25254В Мо $0Т23 Стабилитрон 27 В, 0,225 Вт 

81Е ММВ25255В Мое $О0Т23 Стабилитрон 28 В, 0,225 Вт 

81Е РМВ25255В Зе $О0Т23 Стабилитрон 28 В, 0,225 Вт 

81С ММВ25256В Мое $О0Т23 Стабилитрон 30 В, 0,225 Вт 

81С РМВ25256В РЫ $0Т23 Стабилитрон 30 В, 0,225 Вт 

81Н ММВ25257В Мое $О0Т23 Стабилитрон 33 В, 0,225 Вт 

81Н РМВ25257В РЫ $0Т23 Стабилитрон 33 В, 0,225 Вт 

82 2$65009 №с _ прп, ВР, 12 ГГц при 3 В/5 мА 

82 7М\832В\/2 У $00523 28 В, сверхрезкий варикап, 22 пФ/2 В 

82Р ВЕР182Т ТЖ _ прп, ВЕ, 7,5 ГГц, 10 В, 35 мА 

83 ММВТ4400 Ма+ _ прп, 2№4400 

835 ВАТб8 Зе $0Т23 Диод Шоттки 8 В, 130 мА общего применения 
83$ ВАТбЗ\М/ Зе $0Т323 Диод Шоттки 8 В, 130 мА общего применения 

83 2$65010 №с _ прп, ВР, 12 ГГц при 3 В/10 мА 

83 МА4С$102А М/А $0Т23 Диод Шоттки 8 В, 30 мА 

8ЗР ВЕР18ЗТ ТЖ _ прп, ВЕ, 7,4 ГГц, 10 В, 65 мА 

84$ ВАТб8-04 Зе $О0Т23 Полумост Шоттки 8 В, 130 мА 

845 ВАТб8-04\// Зе $01323 Полумост Шоттки 8 В, 130 мА 

84 МА4С$102В М/А $ОТ23 Полумост Шоттки 8 В, 30 мА 

84 ОТС114\МЕ Впо ЕМТЗ прп, 10к/4,7к, 50 В, 100 мА 

84 ОТС114\МУА Впо $С70 прп, 10к/4,7к, 50 В, 100 мА 

84 ОТС114\МКА Впо $С59 прп, 10к/4,7к, 50 В, 100 мА 

85 ММВО1701 Ма _ Быстрый $1 диод 30 В, 50 мА 

85 МА4С$102А М/А $0Т23 Сдвоенный диод Шоттки 8 В, 30 мА, общий катод 
85$ ВАТб 8-05 Зе $0Т23 Сдвоенный диод Шоттки 8 В, 30 мА, общий катод 
85$ ВАТб8-05\// Зе $01323 Сдвоенный диод Шоттки 8 В, 130 мА, общий катод 
86 ММВО1702 Ма _ Быстрый $1 диод 30 В, 50 мА 

86 ОТС144\МЕ Впо ЕМТЗ прп, 47к/22к, 50 В, 30 мА 

86 ОТС144\М ЧА Впо $С70 прп, 47к/22к, 50 В, 30 мА 

86 2ТС144\МКА Впо $659 прп, 47к/22к, 50 В, 30 мА 

86$ ВАТб 8-06 Зе $0Т23 Сдвоенный диод Шоттки 8 В, 130 мА, общий анод 
86$ ВАТб8-06\// Зе $01323 Сдвоенный диод Шоттки 8 В, 130 мА, общий анод 
87 ММВО1703 Мат _ Полумост ММВО1701 

87 МА4С$102А М/А $0Т143 Сдвоенный диод Шоттки 8 В, 30 мА 

87$ ВАТб8-07 Зе $0Т143 Сдвоенный диод Шоттки 8 В, 130 мА 

88 ММВО1704 Ма{ _ Сдвоенный ММВО1701, общий катод 

89 ММВО1705 Ма _ Сдвоенный ММВО1701, общий анод 

821 РЕМ8.2МВ1 РН $0Т23 Стабилитрон 8,2 В, 0,3 Вт 

822 РЕМ8.2МВ2 РН $0Т23 Стабилитрон 8,2 В, 0,3 Вт 

822 $822Т ТЖ _ прп, ВР, 5,2 ГГц, 6 В, 8 мА 

823 РЕМ8.2МВЗ РН $0Т23 Стабилитрон 8,2 В, 0,3 Вт 

852 $852Т ТЖ $ОТ23 прп, ВЕ, 5,2 ГГц, 6 В, 8 мА 

887 $887Т ТЖ $0тТ143 п-канальный двухзатворный УНЕ МОП-транзистор 
888 $888Т ТЖ $0Т142 п-канальный двухзатворный УНЕ МОП-транзистор 
ЗА М/М78Е02А МВ $0т89 78 2,0 В, 0,1 А стабилизатор 
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Коды, начинающиеся на цифру 8. [Продолжение] 














































































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
8А ММВ25226В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 3,3 В, 0,225 Вт 
8А МУ№2211 Мо! $ОТ23 прп, 10к/10к 

8А МУМ5211 Мо{ $0Т323 прп, 10к/10к 

ЗА2 Р7М8.2МВ2А РШ $0Т23 Сдвоенный стабилитрон 8,2 В, 0,3 Вт, общий анод 
8В М/М78Е0ЗА МВ $0т89 ТВЕ 3,0 В, 0,1 А стабилизатор 
ЗВ ММВ25227В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 3,6 В, 0,225 Вт 
8В МУ№2212 Мо! $О0Т23 прп, 22к/22к 

8В МУМ5212 Мо{ $0Т323 прп, 22к/22к 

8С М/М78Е05А МВ $0т89 ТВЕ 5,0 В, 0,1 А стабилизатор 
8С ММВ275228В Мо $О0Т23 Стабилитрон 3,9 В, 0,225 Вт 
8С МУ№2213 Моё $О0Т23 прп, 47к/47к 

8С МУМ5213 Мо $0тТ323 прп, 47к/47к 

80 МУ№2214 Мо! $ОТ23 прп, 10к/47к 

80 МУМ5214 Мо{ $01323 МУ№2214 

ЗЕ ММ78ЕО6бА МВ $0т89 ТВЕ 6,0 В, 0,1 А стабилизатор 
ЗЕ ЕММТ-А92КВ 2е{ $ОТ23К МР$АЭ2 

ЗЕ ММВ25230В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 4,7 В, 0,225 Вт 
ЗЕ МУ№2215 Мо{ $О0Т23 прп, 10к 

ЗЕ МУМ5215 Мо! $0тТ323 прп, 10к 

8Е М/М78Е07А МВ $0т89 ТВЕ 7,0 В, 0,1 А стабилизатор 
8Е ММВ25231В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 5,1 В, 0,225 Вт 
8Е МУ№2216 Мо{ $О0Т23 при, 4,7к 

8Е МУМ5216 Мо! $0Т323 МУ№2216 

8С М/М78Е08А МВ $0т89 ТВЕ 8,0 В, 0,1 А стабилизатор 
8С ММВ25232В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 5,6 В, 0,225 Вт 
8С МУ№2230 Мо! $ОТ23 прп, 1к/1к 

8С МУМ5230 Мо! $0Т323 прп, 1к/1к 

8Н М/М78Е09А МВ $0т89 ТВЕ 9,0 В, 0,1 А стабилизатор 
8Н ММВ25233В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 6 В, 0,225 Вт 
8Н МУ№2231 Мо{ $0Т23 прп, 2,2к/2,2к 

8Н МУМ5231 Мо! $0тТ323 при, 2,2к/2,2к 

8 М/М78Е1ОА МВ $0т89 ТВЕ 10 В, 0,1 А стабилизатор 
8 ММВ25234В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 6,2 В, 0,225 Вт 
8 МУ№2232 Мо{ $О0Т23 при, 4,7к/4,7к 

8 МУМ5232 Мо! $0тТ323 при, 4,7к/4,7к 

8к М/М78Е12А МВ $0т89 ТВЕ 12 В, 0,1 А стабилизатор 
8к ММВ25235В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 6,8 В, 0,225 Вт 
8к МУ№2233 Мо{ $О0Т23 при, 4, 7к/47к 

8к МУМ5233 Мо! $0тТ323 прп, 4,7к/47к 

ЗЕ М/М78Е15А МВ $0т89 ТВЕ 15 В, 0,1 А стабилизатор 
ЗЕ ММВ25236В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 7,5 В, 0,225 Вт 
ЗЕ МУ№2234 Мо $О0Т23 прп, 22к/47к 

ЗЕ МУМ5234 Мо! $0Т323 прп, 22к/47к 

8М М/М7ЗЕ18А МВ $0т89 ТВЕ 18 В, 0,1 А стабилизатор 
8М ММВ25237В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 8,2 В, 0,225 Вт 
8М М/М78Е20А МВ $0т89 ТВЕ 20 В, 0,1 А стабилизатор 
8М ММВ275238В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 8,7 В, 0,225 Вт 
8Р М/М78Е24А МВ $0т89 ТВЕ 24 В, 0,1 А стабилизатор 
8Р ММВ25239В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 9,1 В, 0,225 Вт 
80 ММВ75240В Мот $0Т23 Стабилитрон 10 В, 0,225 Вт 
8 ММВ275241В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 11 В, 0,225 Вт 
8$ ММВ25242В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 12 В, 0,225 Вт 
8Т ММВ25243В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 30 В, 0,225 Вт 
89 ММВ75244В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 14 В, 0,225 Вт 
8\ ММВ275245В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 15 В, 0,225 Вт 
8\/2 Р2М8.2МВ РЫ $О0Т23 Стабилитрон 8,2 В, 0,3 Вт 
8\М/ ММВ25246В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 16 В, 0,225 Вт 
8х ММВ25247В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 17 В, 0,225 Вт 
8 ММВ25248В Мо{ $О0Т23 Стабилитрон 18 В, 0,225 Вт 
8\2 В2\/49-С8\/2 РЫ $0т89 Стабилитрон 8,2 В, 1 Вт 

82 М/М78Е62А МВ $0т89 ТВЕ 6,2 В, 0,1 А стабилизатор 
82 ММВ275249В Мо! $О0Т23 Стабилитрон 19 В, 0,225 Вт 
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Коды, начинающиеся на цифру 9 




























































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
9 ВС849 Мот ЗОТ23 ВС 549 В 

91 2\931\2 2е $00523 4113,5 пФ, сверхрезкий варикап 

91 ОТА11ЗТКА АоН $659 рир, 1к, 50 В, 100 мА 

Э1А ЕММТ591А У ЗОТ23 рпр, 40 В, 1 А, 0,5 Вт, 150 МГц 

92 2\/932\2 га $00523 5,5/17 пФ, сверхрезкий варикап 

92\ ВЕР92А ТЖ _ прп, КР, 6 ГГц, 16 В, 30 мА 

93 2\/933\2 2е $00523 12/42 пФ, сверхрезкий варикап 

93 ОТА14ЗТЕ Аой ЕМТЗ рипр, 4,7к, 50 В, 100 мА 

93 ОТА14ЗТУА АоН $С70 рир, 4,7к, 50 В, 100 мА 

93 ОТА143ЗТКА АоН $0659 рпр, 4,7к, 50 В, 100 мА 

94 ОТА114ТЕ Аой ЕМТЗ рир, 10к, 50 В, 100 мА 

94 ОТА114ТУА АоН $С70 рир, 10к, 50 В, 100 мА 

94 ОТА114ТКА АоН $659 рир, 10к, 50 В, 100 мА 

95 ОТА124ТЕ Аой ЕМТЗ рипр, 22к, 50 В, 100 мА 

95 ОТА124ТСА АоН ЗОТ23 рир, 22к, 50 В, 100 мА 

95 ОТА124ТКА АоН $659 рир, 22к, 50 В, 100 мА 

96 ОТА144ТЕ Аой ЕМТЗ рпр, 47к, 50 В, 100 мА 

96 ОТА144ТУА АоН $С70 рир, 47к, 50 В, 100 мА 

96 ОТА144ТКА АоН $659 рир, 47к, 50 В, 100 мА 

99 ОТА115ТЕ Аой ЕМТЗ рпр, 100к, 50 В, 100 мА 

99 ОТА115ТУА АоН $С70 рпр, 100к, 50 В, 100 мА 

99 ОТА115ТКА АоН $659 рпр, 100к, 50 В, 100 мА 

911 РЕМ9.1МВ1 РН $01346 Сстабилитрон 9,1 В, 0,3 Вт 

912 РЕМ9.1МВ2 РН $0Т346 Стабилитрон 9,1 В, 0,3 Вт 

913 РЕМ9.1МВЗ РН $01346 Стабилитрон 9,1 В, 0,3 Вт 

ЭА ЕММТ2369АВ 7-1 ЗОТ23 2№2369А 

ЭА ОТА125ТУА АоН $С70 рпр, 200к, 50 В, 100 мА 

ЭА ОТА125ТКА АоН $059 рир, 200к, 50 В, 100 мА 

ЭА РЕ\МА650А РН ЗОТ23 Лавинный диод 5,0 В, стабилизатор 

ЭА1 РИМ9.1МВ2А РЫ $01346 Сдвоенный стабилитрон 9,1 В, 0,3 Вт, общий анод 
ЭВ ММ7ЭЕ0ЗЧА МВ $0тТ89 ТЭЕ стабилизатор 3,0 В, 0,1 А 

эВ РЕМА6б5ЗА РЫ ЗОТ23 Лавинный диод 5,3 В стабилизатор 

9С МУМ79Е05ЧА МВ $0тТ89 ТЭГ стабилизатор 5,0 В, 0,1 А 

9С РЕУАб56А РЫ ЗОТ23 Лавинный диод 5,6 В, стабилизатор 

в) РЕУАб59А РН ЗОТ23 Лавинный диод 5,9 В, стабилизатор 

ЭЕ МУМ79ЭЕ06УА МВ $0т89 ТЭГ стабилизатор 6,0 В, 0,1 А 

ЭЕ РЕУА662А РЫ ЗОТ23 Лавинный диод 6,2 В, стабилизатор 

ЭЕ РЕУА665А РН ЗОТ23 Лавинный диод 6,5 В, стабилизатор 

Те] МУМ79ЭЕ08ЦА МВ $0т89 ТЭГ стабилизатор 8,0 В, 0,1 А 

Те] РЕУА668А РН ЗОТ23 Лавинный диод 6,8 В, стабилизатор 

эн ММ7ЭЕ0ЭЦА МВ $0т89 ТЭЕ стабилизатор 9,0 В, 0,1 А 

9. РЕ\МА2650А РН ЗОТ23 Сдвоенный стабилитрон 5,0 В, общий анод 
эк ММ7ЭЕ12ЦА МВ $0тТ89 ТЭЕ стабилизатор 12 В, 0,1 А 

эк РЕ\МА2653А РН ЗОТ23 Сдвоенный стабилитрон 5,3 В, общий анод 
УЕ ММ7ЭЕ15ЧЦА МВ $0тТ89 791 стабилизатор 15 В, 0,1 А 

ЭЕ РЕ\МА2656А РН ЗОТ23 Сдвоенный стабилитрон 5,6 В, общий анод 
эм ММ7ЭЕТ8ЦА МВ $0тТ89 791 стабилизатор 15 В, 0,1 А 

9М РЕ\МА2659А РЫ ЗОТ23 Сдвоенный стабилитрон 5,9 В, общий анод 
эм РЕ\МА2662А РН ЗОТ23 Сдвоенный стабилитрон 6,2 В, общий анод 
9о РЕМА2665А РЫ ЗОТ23 Сдвоенный стабилитрон 6,5 В, общий анод 
ЭР М/М79Е240А МВ $0тТ89 791 стабилизатор 24 В, 0,1 А 

ЭР РЕ\МА2668 А РЫ ЗОТ23 Сдвоенный стабилитрон 6,8 В, общий анод 
ЭР ВСХ7ОНВ 74-1 ЗОТ23 ВСХ7ОН 

9А ЕММТ2369В 7-1 ЗОТ23 2№2369 

9\1 РЕМ9.1МВ РН $01346 Стабилитрон 9,1 В, 0,3 Вт 

91 В2\/49-С9\1 РН $0тТ89 Стабилитрон 9,1 В, 1 Вт 





Продолжение следует. 
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